DÜNYAYI DÜŞÜNEN 
CARRIER AQUA EDGE 19DV'YE 
DÜNYANIN ÖDÜLÜ. 









Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında 


güvenilir projelerin tercihi olan Carrier, en çevreci ve 


daha verimli santrifüj kompresörlü soğutma grubuyla karşınızda. 





İsiNcapone 

ENVIRONMENTAL 

ACHIEVEMENT 
AWARDS 





2019 MENA GreenBuilding 
AWARDS 
WİNNER 


WINNER 


*Consulting-Specifiying Engineer dergisi tarafından 
2019 yılında soğutma grubu kategorisinde “Yılın Ürünü” ödülü. 


444 O 128 “Klimanın Mucidi” 


Ayrıntılı bilgi: alarko-carrier.com.tr 


